O RELOGIO 


FERA 


ua Pes 


dicamento anslysado e licencia- 
do pela Exma. Junta de Saude 
Publica do Rio de Janeiro 


fMenia-so em todas as boas plarmacias e anda 
gentes : Sia Eomes & C. Rus 


